VikipeediA 

F oiniikia keel 


Foiniikia keel oli alates 3. aastatuhandest eKr tuntud semi keelte kaanani rühma kuuluv keel, lähedane 
heebrea keelele. Oli foiniiklaste keel ja levis koos nendega Vahemere idaosast kõikidesse Foiniikia 
kolooniatesse, sh Kartaagosse. Sealset keelt nimetati puunia keeleks. 

Varimad keelemälestised pärinevad 10. sajandist eKr. Kirjandusteoste olemasolu foiniikia keeles pole teada. 
Keel kadus käibelt 4. sajandil eKr. Puunia keel hääbus arvatavasti 4. sajandil. 

Vaata ka 


■ Foiniikia kiri 

■ Kaanan 

Viited 

■ Foiniikia keel (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/foiniikia_keell) 
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